EN + 


LUDWIK 


WERTENSTEIN (WRZESNIAK) 


profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, członek Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, 


kierownik pracowni radiologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 


przeżywszy lat 58, zginął w lutym 1945 r. podczas bombardowania Budapesztu. 


MSZA SW. ŻAŁOBNA 


odprawiona zostanie 
w poniedziałek dnia 7 maja 1945 r. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny 
na którą zapraszają Kolegów, Przyjaciół i Znajomych Zmarłego pogrążone w żałobie: 


żona, córka, siostra i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „AETERNITAS” 
ANTONIEGO HORAKA jun. Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13, 
Kraków, ul. Mikołajska 14. — Tel. 106-64 


